D1SSYMETRIE  MOLECULAIRE

Pour faire cette analyse j'ai pese le sel et 1'ai cliauffe dans un tube
jusqu'a ce qu'il ne se degageat plus d'ammoniaque, et en ayant soin de
ne pas aller jusqu'a volatiliser Pacide arsenieux qui reste dans le tube.
J'ai pese ensuite celui-ci, et j'ai eu facilement le poids de I'eau et de
1'ammoniaque. Une autre partie de la matiere, traitee par le biclilorure
de platine, a clonne le poids d'ammoniaque.

Ge sel est tres instable des qu'il est separe d'une eau chargee
d'ammoniaque. Sa dissolution dans I'eau sent fortement 1'ammoniaque
et se detruit peu a pen. Abandonne a 1'air, a Fetat solide, apres un
jour il n'y a plus trace d'ammoniaque ; il ne reste que de 1'acide
arsenieux en poudre. On comprend facilement, des lors, que je n'aie
pu atteindre a une rigueur parfaite dans 1'analyse de ce sel; on est
oblige d'enlever rapidement aux cristaux Feau clont ils sont impregnes.
Une dessiccation lente donnerait lieu a une perte sensible d'ammo-
niaque ; mais aussi on desseche mal le sel, et 1'analyse doit accuser
une proportion d'eau un peu forte : au contraire, elle doit accuser
une proportion d'ammoniaque un peu faible. Par suite, la perte totale
d'eau et d'ammoniaque doit, a cause de cette compensation approchee,
se trouver pen cliff erente de celle que donne la for mule. Et, en effet,
j'avais employe 1 gr. 610 de matiere, et j'ai eu une perte de 0 gr. 339;
ce qui clonne 21,05 pour 100 : la formule clonne 20,8. Enfin, comme
preuve de F exactitude de 1'analyse, je clirai que, clans cette analyse,
je ne dose aucune des quantites cherchees par difference, et cj[ue,
par suite, la somme des quantites trouvees doit reproduire le poids
de matiere employe : or je trouve 99,99 au lieu de 100.

L'arsenite d'ammoniaque obtenu dans les circonstances 'qiie j'ai
signalees, soit par 1'arsenite acide clilore d'ammoniaque, soit par
1'acide arsenieux et 1'ammoniaque, sous l'influence de la pression, a
done bien exactement la composition Ar03AzH40. Une telle compo-
sition m'a surpris. L'acide arsenieux est generalement regarde comme
un acide bibasique, c'est-a-dire que, clans les arsenites, le rapport de
1'oxygene de 1'acide a celui de la base est de 3 a 2. On trouve en
effet, dans la plupart des Traite"s de chimie, que les arsenites de potasse,
de soude, de baryte, etc., de plomb, d'argent, ont une composition
representee par 1 equivalent d'acide arsenieux et 2 equivalents de
base. Ge rapport a ete clepuis longtemps etabli par M. Berzelius;
et c'est sans doute sur rautorite de ce chimiste illustre que la plupart
des auteurs Font adopte, et ont donne* aux arsenites la formule
Ar032MO. On trouve cependant cette phrase dans Fouvrage de
M. Berzelius :. Paris, 1829-1888, Firmiu-
